La mejor app de linterna estroboscópica para señalizar y ser visto
El modo estroboscópico te hace visible desde muy lejos. Aquí te explicamos cuándo y cómo usarlo con seguridad.
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Qué es el modo estroboscópico y cuándo usarlo

Una linterna estroboscópica parpadea rápidamente encendiéndose y apagándose, creando un efecto intermitente mucho más llamativo que una luz fija. El ojo humano se siente atraído de forma natural por las luces intermitentes: por eso los vehículos de emergencia, las obras y las aeronaves usan estroboscopios para ser vistos.


Usos prácticos de la linterna estroboscópica


	Visibilidad en la carretera — si tu coche se avería de noche, un estroboscopio desde el móvil resulta más visible para los conductores que pasan que una luz fija.

	Señalización al aire libre — llama la atención a distancia mientras haces senderismo, navegas o vas en bicicleta.

	Situaciones de emergencia — combinado con el SOS, el estroboscopio aumenta tus posibilidades de ser visto.

	Seguridad al hacer deporte de noche — corredores y ciclistas pueden usar el estroboscopio para ser vistos.




Qué buscar en una app de linterna estroboscópica


	Modo estroboscópico dedicado — separado de la linterna normal y claramente identificado.

	Frecuencia ajustable — cada situación pide una velocidad de parpadeo distinta.

	Activación explícita — el estroboscopio no debería activarse por accidente.

	Funciona con el LED — el estroboscopio de pantalla se ve mucho menos al aire libre.




OneTap - Flashlight & SOS: modo estroboscópico

OneTap - Flashlight & SOS incluye un modo estroboscópico dedicado, separado de las funciones de linterna normal y de SOS.


	Modo estroboscópico — parpadeo rápido del LED para lograr la máxima visibilidad.

	Modo SOS — independiente, con el patrón correcto en código Morse.

	LED + luz de pantalla — elige tu método.

	Sin anuncios, sin rastreo y sin conexión.



Descarga OneTap para iPhone o OneTap para Android.
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